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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


5 Απριλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 1199 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 2261.6/1280/17 

Διενέργεια πετρελεύσεων, καθώς και παραλα¬ 
βή πετρελαιοειδών καταλοίπων από Δεξαμενό¬ 
πλοια στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ.Ελευσίνας. 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α. του άρθρου 141 του ν.δ. 187/1973 (Α' 261) «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», 
β. των άρθρων 35,40 και 44 του Ειδικού Κανονισμού 
Λιμένα Ελευσίνας (Β'234/1979), 

Υ·του άρθρου 2παράγραφος3τουπ.δ. 293/1986 (Α' 129) 
«Περί εφαρμογής Κανονισμού για την ασφαλή πετρέ- 
λευση των πλοίων», 

δ. των άρθρων 6 και 13 παράγραφος 1 εδάφιο β (ί) 
του π.δ. 55/1998 (Α’ 58) με το οποίο κωδικοποιήθηκαν 
οι διατάξεις του ν. 743/1977 (Α' 319) «Περί προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θε¬ 
μάτων» και των τροποποιήσεών του, 
ε. του αριθμ. 34 Γενικού Κανονισμού Λιμένα 
(Β'700/2003) «Προϋποθέσεις και μέτρα ασφαλείας για 
την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία», 
στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98), 
ζ. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις», 

η. του άρθρου 4 του π.δ. 81/2014 (Α' 125) περί «Ανα¬ 
διάρθρωση Περιφερειακών Διοικήσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ και 
Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση στελέχωσης αυτών», 
θ. της αριθ. πρωτ. 2261.6/950/17/10-03-2017 απόφα¬ 
σης Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας «Υλικά και μέσα για 
την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος κατά την διε¬ 
νέργεια φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου ή πετρέλευσης 
από πλοία ανεφοδιασμού» (Β' 1004). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

3. Την ασφάλεια, την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής 
δικαιοδοσίας Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας (εφε¬ 


ξής Κ.Λ.Ε.) καθώς και την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων 
προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος κατά την δι¬ 
άρκεια εργασιών ανεφοδιασμού πλοίων με καύσιμα και 
την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από Δεξα¬ 
μενόπλοια, αποφασίζουμε: 

1. Οι πετρελεύσεις πλοίων στις περιοχές δικαιοδοσίας 
του Κ.Λ.Ε. θα διενεργούνται σε κάθε περίπτωση σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του π.δ. 293/1986 (Α' 129) «Περί 
εφαρμογής Κανονισμού για την ασφαλή πετρέλευση των 
πλοίων» και των λοιπών σχετικών διατάξεων, με ευθύνη 
των Πλοιάρχων/Α' Μηχανικών των ανεφοδιαστικών και 
ανεφοδιαζομένων πλοίων, τηρουμένων απαραιτήτως 
και των παρακάτω: 

2. Κατά την διάρκεια της ημέρας, επιτρέπεται η πετρέ¬ 
λευση πλοίων υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Κατάθεση αιτιολογημένηςαίτησηςτηλεμοιοτυπικά 
υποχρεωτικά στο αρμόδιο γραφείο Προστασίας Θαλασ¬ 
σίου Περιβάλλοντος (εφεξής Γρ. ΠΘΑΠ)/Κ.Λ.Ε. τουλάχι¬ 
στον έξι (06) ώρες πριν από την εκτέλεση της επικείμενης 
πετρέλευσης. Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες η 
αίτηση θα απευθύνεται στον Αξιωματικό ή Υπαξιωματικό 
Φυλακής ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα έρχεται σε συ¬ 
νεννόηση με τον προϊστάμενο ή αναπληρωτή αρμοδίου 
Γραφείο ΠΘΑΠ/Κ.Λ.Ε. 

β. Η πετρελευση θα πραγματοποιείται μόνο με ευνο¬ 
ϊκές καιρικές συνθήκες και προκειμένου να εγκριθεί η 
έναρξη της θα προηγείται σε κάθε περίπτωση ενημέ¬ 
ρωση του Κ.Λ.Ε. από τον πλοίαρχο του εφοδιαστικου 
πλοίου και εφόσον εκτιμηθούν οι υπάρχουσες καιρικές 
συνθήκες σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο και¬ 
ρού ΕΜΥ θα δίνεται η άδεια έναρξης πετρέλευσης. Σε 
περίπτωση επιδείνωσης καιρικών συνθηκών θα διακό¬ 
πτονται οι εργασίες. 

γ. Ύπαρξη σε ισχύ των πιστοποιητικών ασφάλισης ή 
άλλης οικονομικής εξασφάλισης σχετικά με την αστική 
ευθύνη για ζημιά από ρύπανση από πετρέλαιο κίνησης 
και των δύο πλοίων (εφόσον προβλέπεται να τα φέρουν) 
ή άλλη βεβαίωση αντίστοιχης οικονομικής κάλυψης (ΔΣ 
ΒΙΙΝΚΕΚ 2001). 

δ. Ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ασφάλισης-βεβαί- 
ωσης κάλυψης για ναυτικές απαιτήσεις (Οδηγία 2009/20 
ΕΚ) και των δύο πλοίων (εφόσον προβλέπεται να τα φέ¬ 
ρουν). 
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ε. Ύπαρξη σε ισχύ των πιστοποιητικών αστικής ευθύ¬ 
νης από ζημιά ρύπανσης από πετρέλαιο (φορτίο) (ΔΣ ΈΕΈ 
1992 ή ν. 2881/2001) για τα ανεφοδιαστικάΔ/Ξ (εφόσον 
προβλέπονται να τα φέρουν). 

στ.Ύπαρξη σε ισχύ Πιστοποιητικών Ασφαλείας (ΠΑ) ή 
Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (ΠΓΕ) και των Πιστο¬ 
ποιητικών Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (ΠΠΡΠ- 
ΟΡΡΟ) ή των Διεθνών Πιστοποιητικών (ΔΠΠΡΠ-ΙΟΡΡΟ) 
και των δύο πλοίων. 

ζ. Πλήρη και κανονική κατά αριθμό και προσόντα σύν¬ 
θεση πληρώματος των πλοίων. 

η. Με μέριμνα των κατά περίπτωση υπευθύνων (Πλοι¬ 
άρχων και Α' Μηχανικών) να εξασφαλίζεται η τήρηση των 

μέτρων ασφαλείας και συγκεκριμένα: 

- Κατά τη διαδικασία πρόσδεσης των πλοίων να τοπο¬ 
θετούνται ασφαλώς κατάλληλα παραβλήματα μεταξύ 
των πλοίων στη διάρκεια της πετρέλευσης. 

- Ύπαρξη σε άμεση ετοιμότητα προς χρήση πλωτού 
φράγματος εγκεκριμένου τύπου, μέσων απορρόφησης 
και περισυλλογής πετρελαίου καθώς και ικανοποιητική 
ποσότητα απορροφητικών-προσκολλητικών υλικών 
εγκεκριμένου τύπου, για την αντιμετώπιση πιθανής δι¬ 
αρροής ή υπερχείλισης. 

- Ύπαρξη ικανοποιητικής ποσότητας Χημικών Δια- 
σκορπιστικών Ουσιών (ΧΔΟ) εγκεκριμένου τύπου σε 
άμεση ετοιμότητα για χρήση η οποία όμως θα επιτρέ¬ 
πεται μόνο μετά από έγκριση της Αρμόδιας Διεύθυνσης 
του Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ (Διεύθυνση Προστασίας θα¬ 
λασσίου Περιβάλλοντος - ΔΙΠΘΑΠ). 

θ. Ο εξοπλισμός μετάγγισης (εύκαμπτοι σωλήνες) να 
διαθέτουν κατάλληλη βεβαίωση περιοδικού ελέγχου σε 
ισχύ. 

ι. Σε κάθε περίπτωση εκτέλεσης πετρέλευσης οι πλοί¬ 
αρχοι των ανεφοδιαστικών πλοίων θα αναφέρουν στο 
Κ.Λ.Ε τα εξής: 

- Τον τόπο της πετρέλευση ς 

-Το όνομα και το νηολόγιο του ανεφοδιαστικού 

- Έναρξη της πετρέλευσης 

-Το όνομα του ανεφοδιαζόμενου πλοίου 

- Το είδος και την ποσότητα του διακινούμενου πε¬ 
τρελαίου καθώς και την ύπαρξη του διαθέσιμου δελτίου 
πληροφοριών ασφαλείας υλικού (ΜβϊθιίθΙ δθίθΐγ 03ΐ9 
5 Γιθθϊ) 

- Λήξη της πετρέλευσης. 

3. Κατά τη διάρκεια της νύχτας απαγορεύεται η πε- 
τρελευση όλων των κατηγοριών πλοίων στη θαλάσσια 
περιοχή κόλπου Ελευσίνας. 

Η πετρελευση κατά τη διάρκεια της νύχτας δύναται να 
επιτραπεί κατ' εξαίρεση μόνο μετά από έγκριση μας και 
μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Κατάθεση αιτιολογημένης αίτησης τηλεμοιοτυπικά 
υποχρεωτικά στο αρμόδιο Γρ. ΠΘΑΠ/Κ.Λ.Ε τουλάχιστον 
έξι (06) ώρες πριν από την εκτέλεση της επικείμενης πε¬ 
τρέλευσης. Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες η αί¬ 
τηση θα απευθύνεται προς τον Αξιωματικό ή Υπαξιωμα- 
τικό Φυλακής ο οποίος σε κάθε περίπτωση θα έρχεται σε 
συνεννόηση με τον προϊστάμενο ή τον αναπληρωτή Γρ. 
ΠΘΑΠ/Κ.Λ.Ε. Η έγκριση της νυχτερινής πετρέλευσης θα 
χορηγείται σύμφωνα με το «Υπόδειγμα I» της παρούσας 
απόφασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 


β. Ναπληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης 
παραγράφου 2 εδάφια β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ και ι. 

γ. Να υπάρχει κατάλληλος φωτισμός του χώρου πα¬ 
ραλαβής καυσίμων. 

4. Εάν η πετρελευση ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της 
ημέρας δύναται να παραταθεί ανάλογα με την περίπτω¬ 
ση και οπωσδήποτε εφόσον ενημερωθεί η Υπηρεσία μας 
τουλάχιστον μία (01) ώρα νωρίτερα. 

5. Ως διάρκεια της νύχτας καθορίζεται κατά την εφαρ¬ 
μογή της παρούσης το χρονικό διάστημα από μία ώρα 
μετά τη δύση του ηλίου μέχρι μία ώρα πριν την ανατολή 
αυτού. 

6. Η πετρελευση εντός περιοχής αρμοδιότητας Κ.Λ.Ε 
θα πραγματοποιείται μόνο από εφοδιαστικά Δ/Ξ πλοία 
τα οποία έχουν εφοδιαστεί με την ειδική άδεια πετρέ¬ 
λευσης από Γρ. ΠΘΑΠ/Κ.Λ.Ε. 

7. Η παραμονή των Δ/Ξ εφοδιαστικών πλοίων στο 
αγκυροβόλιο κόλπου Ελευσίνας δεν θα επιτρέπεται στη 
περίπτωση που δεν πρόκειται να εκτελέσουν εμπορική 
πράξη. 

8. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται οι διατάξεις του 
π.δ. 49/2005 (Α'66) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το π.δ. 17/2011 (Α37) όσον αφοράτην υποχρέωση υπο¬ 
βολής των απαιτούμενων αναφορών παράλληλα με την 
υποχρέωση ενημέρωσηςτου αρμόδιου φορέα διαχείρι¬ 
σης λιμένα Ελευσίνας (Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας - 
Ο.Λ.Ε.ΑΕ). 

9. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη παραλαβή καταλοίπων 
και φορτίων πετρελαίου. 

10. Απαγορεύεται η πετρέλευση μέσα στα λιμάνια πε¬ 
ριοχής δικαιοδοσίας μας των οποιοδήποτε χωρητικότη¬ 
τας πλοίων των ακόλουθων κατηγοριών: 

α. Άφορτων υγραεριοφόρων (ΕΡΘ- ΕΝΟ), οι δεξαμε¬ 
νές φορτίου των οποίων δεν είναι αδρανοποιημένες ή 
ελεύθερες αερίων. 

β. Πλοίων που μεταφέρουν εκρηκτικά των κλάσεων 
1.1 -1.2 -1.3 - 1.4 -1.5 του ΙΜΘΟ- ΈΟΘΕ εξαιρουμένων 
των εκρηκτικών ασφαλείας 1.4 5. 

γ. Η πετρέλευση των παραπάνω πλοίων θα επιτρέπε¬ 
ται στις περιοχές που έχουν καθοριστεί από απόφαση 
του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας σύμφωνα 
με τις πρόνοιες του π.δ. 405/1996 (Α 272) «Κανονισμός 
φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής 
επικινδύνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια 
θαλάσσης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Πριν από την έναρξη των εργασιών πετρέλευσης 
θα συμπληρώνεται ο πίνακας ελέγχου σύμφωνα με το 
«Υπόδειγμα II» της παρούσης, το οποίο είναι αναπόσπα¬ 
στο τμήμα της απόφασης αυτής. 

12. Πετρελεύσεις που θα γίνονται σε χώρο των εγκα¬ 
ταστάσεων, θα απαιτείται επιπλέον και έγκριση της εγκα¬ 
τάστασης. 

13. Όλα τα ανεφοδιαστικά πλοία πρέπει να φέρουν 
εξοπλισμό προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος όπως 
ορίζεται στην αριθ. πρωτ. 2261.6/950/17/10-03-2017 
απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη Ελευσίνας «Υλικά και 
μέσα για την προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος κατά 
την διενέργεια φορτοεκφόρτωσης πετρελαίου ή πετρέ- 
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λευσης από πλοία ανεφοδιασμού» (Β' 1004), ο οποίος θα 
πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. 

14. Για τις παραλαβές πετρελαιοειδών καταλοίπων 
και πετρελαιοειδών μειγμάτων των πλοίων από τα νο¬ 
μιμοποιούμενα για παραλαβή δεξαμενόπλοια-σλέπια, 
εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις του αριθμ. 34 Γενι¬ 
κού Κανονισμού Λιμένα (Β'700/2003) «Προϋποθέσεις 
και μέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών 
καταλοίπων από πλοία». 

15. Οι εκτελούντες Υπηρεσία ΚΛΕ/Τηλεφωνητή (Σημα- 
τωρείο) τηρούν Βιβλίο Διενέργειας Πετρελεύσεων από 
ανεφοδιαστικά Δ/Ξ στον κόλπο Ελευσίνας, το οποίο θα 


θεωρείται ετησίως από το εκάστοτε Κεντρικό Λιμενάρχη 
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

16. Κάθε προηγούμενη με το ίδιο θέμα απόφαση κα- 
ταργείται. 

17. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ανεξάρ¬ 
τητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέ¬ 
χουν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκει- 
νται και στις κυρώσεις του άρθρου του άρθρου 45 του 
ν.δ. 187/1973 (Α' 261) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

18. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. 
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I» 


ΔΙΑΥΛΟΣ 


ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 


ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΡΕΙΟΥ 


Αριθμός φακέλου:. 



ΒΑΘΜΟΣ 




ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 


ΑΠΟ: Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΡΚΟΜ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

-ΑΔ- 

ΠΡΟΣ: 

ΤΟ: 

ΚΟΙΝ: Κ.Λ.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΠΘΑΠ - ΠΑΣ . 


ΘΕΜΑ: « ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ «.» ΣΗΜΑΙΑΣ./// 

ΣΧΕΤ: Α. Π.Δ. 293 /1986 (Α' 129) /// 

Β. Π.Δ. 55 / 1998 (Α' 58) /// 

Γ. Η ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2261.6 /1280/17/30-03-2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Λ.Ε /// 

Δ. Η ΑΠΟ.ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ/// 

1. ΕΠΙ ΑΝΩΤΕΡΩ (Δ) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΟΕΙΣΑ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ . ΣΗΜΑΙΑΣ . ΑΠΟ ΤΟ 

. ΣΤΗΝ . ΤΗΝ . ΑΠΟ ΩΡΑ 

. ΕΩΣ . ΤΗΣ . ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ . 

ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ (Α) ΕΩΣ (Γ) ΣΧΕΤΙΚΩΝ /// ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝ 
ΛΟΓΩ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ 
ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (ΠΛΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΥΜΑ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) 
ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΠΟΝΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η 
ΔΙΑΦΥΓΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/// 

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/// 

3. Η ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΕΓΚΡΙΘΕΙ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΛΟΙΑΡΧΟ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ /// ΕΦΟΣΟΝ ΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΜΥ ΘΑ ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ /// 

4. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ /// 

Ο ./// 


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΗΩΛ 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΣΕΛΙΔΑ 01 ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 01 

ΡΑΟΕ ΟΕ ΡΑΟΕ 
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«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ II» 

ΒΙΙΙΜΚΕΚΙΙΜΟ 5ΑΡΕΤΥ/ ΕΝνίΒΟΜΕΝΤΑΙ ΟΗΕεΚΙΙδΤ 


Α) Από τα παραδίδοντα πλοία. 

ΡΐΌΙΤ) ΐήθ όεΙϊνθΠΠξ νθ55θΙ$ (ή3Γ§θ$). 


Ι.Τα υλικά και μέσα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι τα προβλεπόμενα από τις αποφάσεις 
Κ.Λ.Ελευσίνας; 

Αγθ ΐήθ ΠΊ3ΪΘΓΪ315 3ηά ΓΤΐθ3η$ ίοΐ ΐήθ ρΐΌΐθθΐίοη οί ΐήθ 5Θ3 θηνίΐΌηηηθηΐ 3σσοπ1ίη§ ΐο ΐήθ άθοίείοηδ οί ΐήθ ΕΙθίδίδ 
Ροιΐ ΑυΐήοπΐγΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I 

2. Έχει ελεγχθεί η ασφαλής σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων παροχής καυσίμων; 
Η35 ΐήθ ϊθουΓθά οοηηθοΐίοη οί ΐήθ ήυηΙ<θΝη§ ίΐθχίήΐθ ήο$θ$ ήθθη σήθ<:Ι<θά? 


Β) Από τα παραλαμβάνοντα πλοία. 
Ργογπ ΐήθ Γθεθϊνϊηβ νθ55θΐ5. 


ΝΑΙ/ΥΕ5 


ΟΧΙ/ΝΟ 



1. Διατίθενται κατά μήκος του αγωγού παραλαβής σάκοι με πριονίδι και κατάλληλοι φορητοί πυροσβεστήρες; 
Αγθ 03§5 οί $3\Λ/άυ$ΐ 3πά ροΐΐθήΐθ θχΐίπ§υί5ήθΐ5 3ν3ίΐ3ήΙθ 3ΘΓ055 ΐήθ ήυηΐΐθΐίηβ ρίρθΙίηθΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

2. Διατίθενται για τα εξαεριστικά των δεξαμενών καυσίμων και τους συνδέσμους των ευκάμπτων σωλήνων 
μόνιμα ή φορητά δοχεία υπερχείλισης; 

Αγθ ρθΐΎΠθηθηΐ ογ ροτΐ3ήΙθ ονθΐίΐονν ήοχθ5 ΒνθίώήΙθ ίοΐ ΐήθ ίυθΙ 3πά άίθ5θΙ-οίΙ ί3ηΙ<'5 νθηΐίώΐοΐδ 3πό ίοΐ 
σοηηθοΐίοηϊ οίΐήθ ίΐθχίήΐθ ήο$θ$? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

3. Ο Υποπλοίαρχος του πλοίου έχει μεριμνήσει για τον καθαρισμό του δοχείου υπερχείλισης; 
Η35 ΐήθ νθ55θΙ'ε δθοοηά Μθϊθ ΐ3ΐ<θη θβγθ οί σΙθ3ηίη§ ΐήθ θΓΠθΐβθηογ θχρΒηείοη ήοχ? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

4.0 Α' Μηχανικός του πλοίου έχει μεριμνήσει για την προετοιμασία του δικτύου πετρέλευσης; 
Η35 ΐήθ νθ55θ1'5 Οήίθί Εη§ίηθθΐ ΐ3ΐ<ίη§ οθγθ οίΐήθ ρτορθΓ ρΐθρ3ΐ3ΐίοη οί ΐήθ ήυηΐΐθπηζ ρίρίη§? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 

5. Έχει εξασφαλισθει η μικρότερη δυνατή κλίση του πλοίου; 

Η35 ΐήθ Ιθ35ΐ ροεείήΐθ ΐίΐΐ οί ΐήθ νθ55θΙ ήθθη οήΐ3ίηθά? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

6. Έχει εξασφαλισθει ο επαρκής φωτισμός του χώρου στο οποίο πραγματοποιούνται οι εργασίες πετρέλευσης; 
Η35 ΐήθ $υίίίαθηΐ ΜΙυηηϊη3ΐϊοη οίΐήθ 3ΓΘ3 ννήθΐθ ΐήθ ήυηΐΐθπηβ ρΓθθθάυΓθ$ ΐ3ΐ<θ ρώθθ ήθθη οήίθίηθάΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 

7. Τα εξαεριστικά των δεξαμενών καυσίμων λειτουργούν κανονικά: 
ϋο ΐήθ νθηΐίΐ3ΐ0Γ5 οί ΐήθ ίυθΙ 3ηά άίθ5θΙ-οίΙ ΐ3ηΙ<5 ιλ/ογΙ< ρτορθΐΙγΡ 


ΟΧΙ/ΝΟ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 
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8. Υπάρχει σε ετοιμότητα ομάδα προσωπικού για την εκτέλεση της πετρέλευσης και έχουν δοθεί οι κατάλληλες 
οδηγίες εξασφαλίζοντας συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους; 

Ιβ ΐήθΓθ 3 ρθΓ50Π3ΐ ΐθ3ΓΠ ίπ Γθ30ίηθ55 ίοΓ ΐήθ ήυηΙ<θΝη§ ρΓοεθάυΓθϊ 3πά ίπ εοπΐίηυουϊ εοηΐΒθΐΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

9. Οι ευδιαίοι (μπούνια) έχουν κλεισθεί κατάλληλα ώστε να αποφευχθεί μέσω αυτών διαρροή στη θάλασσα; 

Η3νθ ΐήθ 50υρρθΓ$ 0ΘΘΠ θΙθ5θά ρΓΟρθΓΐγ 50 35 ΐΟ ρΓθνθΠΐ Ιθ3ΐ<ϊη§ νΪ3 ΐήθΓΠ ΙΠΐΟ ΐήθ 5Θ3? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

10. Οι σωληνώσεις παροχής και παραλαβής πετρελαίου του πλοίου έχουν συνδεθεί κανονικά; 
Η3νθ άθΙίνθΓγ- Γθεθίνίη§ ρίρθ5 ήθθη ρτορθΗγ οοηηθοΐίη§? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 

11. Ελέγχεται και από ποιόν η πλήρωση των δεξαμενών καυσίμων; 

Αναφέρεταιτο άτομο. 

15 ΐήθ ίυθΙ 3ηά άίθδθΙ- οίΙ ΐ3ηΙ<5 ίϊΙϊη§ ήθθη οήθοΙΐθεΙ 3πά ήγ ννήοηηΡ 

Μθηΐίοη ΐήθ ρθΐδοη. 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

12.Μετά το πέρας της πετρέλευσης ελέγχθηκε το κλείσιμο των επιστομίων του δικτύου παραλαβής καυσίμων; 
Αίΐθΐ ΐήθ θηά οί ΐήθ ήυηΙ<θπη§ γτιθΙϊθ 5υτθ ΐή3ΐ ήυηΙ<θΐίη§ νθΙνθ5 ή3νθ ήθθη εΐοδθά ρτορθΐΙγΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 


Γ) Από κοινού 
Βοΐή 5ίάθ5 

1. Έχει συμφωνηθεί από κοινού ωριαία παροχή και η πίεση του παρεχόμενου καυσίμου και ποια είναι αυτή; 

Παροχή. 

Πίεση. 

Η35 ΐήθ ήουΐΐγ 5υρρΙγ 3ηό ρΐθ55υΐθ οί ΐήθ όθΐίνθΐθά ίυθΙ- άίθ5θΙ οϊΙ ήθθη ηηυΐυΒίΙγ 3§γθθ0? Μθηΐίοη ΐήθηη. 

3) ΗουΐΙγ 5υρρΙγ. 

ή) Ρΐθ55υΐθ. 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

2. Έχει εξασφαλισθεί η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των υπευθύνων παροχής και παραλαβής καυσίμων; 

Η35 ΐήθ εοηΐίηυουδ εοηΐθθΐ ήθΐννθθη ΐήθ ρθορίθ ΓθεροηδίήΙθ ίοΐ ΐήθ άθΐίνθΐγ 3ηά ΐήθ οηθ5 Γθ5ροη5ίήΙθ ίοΐ ΐήθ 
ΐθθθίνίηβ οί ήυηΙ<θΓ5 ήθθη ΒοήίθνθάΡ 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ I I 

3. Έχει τεθεί σε άμεση ετοιμότητα ο εξοπλισμός προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος; 
15 ΐήθ θςυίρηηθηΐ ίοΐ ΐήθ ρτοΐθεΐίοη οί ΐήθ 5Θ3 θηνίΐοηηηθηΐ ίπ Γθ3άίηθ55? 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 

4. Έχουν καθορισθεί τυχόν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας και ποια είναι αυτά; 
Ηθνθ θόάίΐίοηθΙ δθουηΐγ ηηθ35υΓθ5 ήθθη άθαάθά οη? Μθηΐίοη ΐήθηη. 


ΝΑΙ/ΥΕ5 1 1 ΟΧΙ/ΝΟ 

α). 

β). 

V). 
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5.1.Ώρα έναρξης πετρέλευσης:. 

2. Ώρας πέρατος πετρέλευσης:. 

3. Είδος - ποσότητα - καυσίμων:. 

5.1.5ΐ3Γΐϊη§ ΐίηπθ οί ΐήθ όυηΐκθπηβ: . 

2. Ρίηί5ήίη§ ϊϊγπθ οί ϊΗθ όυηΙ<θπη§:. 

3. Τγρθ - 0.υ3ηΐίΐγ οί ΐήθ όυηΙκθΓίηβ: 

6.Λοιπές παρατηρήσεις:. 


ΚθΓΤΙ3ΐ1<5: 


Υπογραφή- σφραγίδα 


Υπογραφή- σφραγίδα 


Πλοιάρχου - Α'Μηχανικού 
παραδίδοντος πλοίου 


Πλοιάρχου - Α'Μηχανικού 
παραλαμβάνοντος πλοίου 


5ί§η3ΐυΓθ- 5Θ3Ι 

Μ35ΐθΓ'5 ΟΓ 0Η. ΕΠβίηθθΓ'ϊ ΟΪ 03Γ§Θ 


5ί§η3ΐυΐθ- 5631 
Μ35ϊθγ' 5- ΟΗ.ΕηβίηθθΓ'δ οί 
Γθ0θίνίη§ νθ55θΙ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Το παρόν θα συμπληρώνεται αφού ελεγχθούν από κοινού οι ανωτέρω απαιτήσεις και πριν την έναρξη της πετρέλευσης, η δε ώρα 
πέρατος θα συμπληρώνεται μετά το τέλος αυτής και αφού το παρόν έχει υπογράφει. 

2. Στην περίπτωση που δεν έχουν ελεγχθεί και τηρηθεί τα ανωτέρω, η πετρέλευση δεν θα διενεργείται και κατά των υπευθύνων θα 
επιβάλλονται οιπροβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. 

3. Το παρόν θα επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο της Λιμενικής Αρχής από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

ΚΕΜΑΚΚ5 ΟΡ ΤΗΕ ΡΟΚΤ ΑΙΠΉΟΚΙΤΥ 

1. Τήθ ρΓθ5θΓΊΐ ίοΓΓΤΊ είιουΐά όθ ίΐΙΙθά ΐπ θίΐθΓ ϊΙίθ 3όονθ ΓθηυΐΓθΠΊθηΐ ίΐθνθ όθθη ΓηυΐυθΙΙγ είΐθεΙ<θά 3ηοΙ όθίοτθ ΐΗθ 5ΐ3Γΐ οί όυηΙ<θΝη§. Ρΐηΐ$Μη§ 
ΐϊιτΊθ \λ/ΜΙ όθ ίΐΙΙθό ϊη 3ίΐθΓ ΐΗθ θηό οί όυηΙ<θπη§, ννήιΐθ ΐήθ ίοηη Ιΐ35 3ΐΓθ3άγ όθθη 5ΐ§ηθό. 

2. Ιη ε35θ ΐίΐ3ΐ ΐόθ θόονθ ΓθηυΐΓθΓΠθηΐδ Ιΐθνθ ηοΐ όθθη οΐίθε^θό 3ηά $ΐΓΐεΐΙγ ίοΙΙοννθά, ΐΗθ όυηΙ<θπη§ ννΐΙΙ ηοΐ όθ ήθΙά 3πό ρθΠ3ΐΐΐθ5 ννΐΙΙ όθ 
ΐίΠρΟδθΟί, 3§3ΪΠ5Ϊ ΐΗοδθ ΓθδροηδΐόΙθ, 3000ΓθΙΐη§ ΐο ΐίΐθ Ι3\Λ/. 

3. Τήθ ρτθδθπΐ ίοπΎΐ δΙιουΙά όθ ρΓθδθηΐθά ΐο θνετγ Ροτΐ ΑυΐΗοπΐγ'δ εοηΐΓοΙ όγ ΐΗθ εοηιρθΐθηΐ όοόΐθδ. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ελευσίνα, 30 Μαρτίου 2017 
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης 
ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καττοδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: \Λ/θί)ΐτ>35ί6ΐ·.0ΐ(4>6ί.αΓ 











